八イブリツド加湿器 

..KJ-445HF 

取扱説明書 


このたびはお買い上げしげこだ S まして、まことにありがとうございます。 
参この商品をま全に正し <ぉ使いいただくために、ご使用の前に「取扱說日月書」 
を最後までよくお読みください。 

参お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切にな存してください。 


A イブ U ツド機能で 


八イブリツド 


超音お 

+ 

捕助ヒーター 

▼ 

▼ 

霧化 


力□熱 

巧化=超音放お助でがを細か 

加熱=ヒーターにより水をお 

い恩がにします。 

易にして巧化しやずくします。 


r 超音波」と「ヒーター J ち式を組み合わせることに 
よって、抵電力で富効率の営エネ加湿を実現しまず。 
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この製品を使用できるのは日本国巧のみで、州！では亞源、亞圧び異なりまずので淀巧できません。 
(This unit can not be used in for&ian countries as designed lor Japan only.) 



















































安全上のご注意 


ご使用の前に、必ずお読みください。また、お使いになる方がいつでも見5れるところに必ず f 呆 
巧してください。 

* ここにをした注意事項は、加湿器を安全にお使いいただを、あなたや他の人々への盾害や損害を未然に防止する 
ためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが德定される内容を『警告』と『注意』に区分しています。安 
全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 


A 警告 

誤った取り扱いをずると、人が死亡または重傷を負ラ可能性が想定される阳容を示 
していまず。 

A 注意 

誤った取 D 扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される巧客 
を示していまず。 


図記号の意味と例 


( S ) 

の記哥ホ、 r してはいけないこと」を意巧していまず。 

図の中に具体的な禁止の酉(立図は分解禁止)が描かれています。 

を 

参記号は、 r しなければな！3ないこと J を意味しています。 

図の中に具体的な指示内宮（左図は差し込みプラヴをコンセントか6抜いてくだごい）が描かれでいます。 


A 警告 

改造はしない。また、修理技術 
者 1 U がの人は、分解した0修理 
/をしない 

W 火災•感電•けがの原因になじま 

分解禁止 ず。修理はお買い上げの販売店 
または当社サービスセンターに 
ご相談ください。 

幼おの手の届く節囲で使用しない 

^ 感電•けびの原坦になります。 

織倍 

/CN 吹出□か6噴霧される霧は吸入 

じソ しない 

mit 健康を害する場をがあります。 

電源コードを傷つけたり、破損 
したり、加工したり、無理に巧げ 
^ たり、弓1っ張った0、ねじった0、 

(\) たばねた0しない 

^ また、重いをのを載せたり、挟み 

込んだり、加工した 0 ずると電源 
コードが破損し、火が•感電の原 
因にな 0 まず。 

本体内部のお手入れに塩素系•酸 
性タイプの洗淨剤は使用しない 

vV 露化部に就浄剤が残り、有毒ガ 

使用禁止 スが発生したり故障の原因にな 
りまず。 

電源コードや差し込みプラグが 
傷んだり、コンセントの差し泣 
みがゆるいとさは怯用しない 

^ 感電‘ショート’凳火の原因にな 

09 ります。叫 

陋 吟 

かにつけたり、かを ^ 
A かけたりしない iJJ 

^ ショート•感電•乂災 

レ^ L の願になります。 

水めれ禁止 M 

A お手入れの際は必ず差し&みプ 

ラグをコンセントか！3抜く 

プぅグを抜< 感電やけびの原 S にな0ます。 

j 
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ご使用前に必ずお読み < ださい 


产 

1 

を 

プラグを巧く 

異常時（こば<をい臭いなど）は、 
運範を停止して差し込みプラグを 
巧< 

異常のまま運転を続けると义が 
や感電の原因になりまず。運転を 
停止してお買い上げの販売店ま 
たは当社サービスセンターにごネ目 
談ください。 

0 

禁止 

砍出□や本体のずき間にピンや 
針金などの異物を入れない 

感電やけがの原因にな0まず。 

0 

禁止 

交流1 OOV 拟外では使用しない 

火が•感電の原因になりまず。 


化 

口 


Q 

排水方向から 


排水方向か5排水ずる 

排水方向を誤ると、本体内部の電 
気部品に水が入り、火が‘感電- 
シヨートの原因にな0まず。 


排が時はおず化に 
差し込みプラグを 
巧いて < ださい。 


: •强脚の巧> リぺージ） 



磯） 

めれ手禁止 


めれた手で、差し込みプラグを抜 
き差ししない 

感電の原因に 


なります。 



A ま意 


〇 

プラグを持って 
巧< 

差し込みプラグを抜くとさは電源 
コードを持たずに、必ず先端の差 
し込みプラグを持って弓1き抜く 

感電やショートして発火ずること 
があ0ます。 

C 

プラグを抜< 

使用時切がは、差し泣みプフグを 
コンセントから抜< 

けびややけど•絶縁祟化による感 
電•漏電•火がの原因になりまず。 

(S) 

禁止 

使巧中や使用直後はお手入れを 
しない。 

けびややけどの原因にな0ます。 

0 

禁止 

がタンクをはずして使用しない 

水が飛び散って床を城らしたり送 
風筒か！5水が入り故障の原因にな 
りまず。 


Q 

禁止 

不安定な場所には置かない 

水びこぼれて床を插らした0、故 
障の原因にな0ます。 

0 

禁止 

使巧中は本体を持ち運ばない 

水びこぼれて床を城らしたり、故 
障の原因になります。 

〇 

水を入れ換える 

水タンクの水は毎日新しい水道 
水に入れ換える 

水穫部に残っている水を、ご使巧 
のつど捨ててください。また、水 
禮部や霧化部は1週間に1〜2回 
总上はお手入れして常に清潔な 
状態でお使いください。 

0 

禁止 

電気製品や/む/コン • 精密機器な 
どがあるところでは使巧しない 

湿気が白粉の影響により、機器の故 
障を弓1き起こす場合があります。 


とさどきは電源コンセントやプラグの点検を 

長い間コンセントにプラグを差し込んだままにしておくと、ほこりびたまり湿気び加わる 

〇 ことで電流が流れ、火災の原因になることびあ0まず。差し込 

みプラグび外れかけていたり、破損したりしている場合は特にむ 
プぅグのな徐危1^でず。^思、ね^5&事故を防<'ために‘"*コンセントの雇1切こ 
ほこりをためないようとをどを掃除をする。•差し込みプラグ 
がしつかりと差し込まれているか確かめる。•コンセント节差し 
込みプラグに異常がないび確か破る。 
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ご使用にあたってのお願い 


参事故や故障などを防ぐために、必ずお守りください。 


水タンクをはずして巧巧したり、加湿 LU 外の目的では使 
巧しない 

巧を姑5した a 故障やけびなどの原因にな日まず。 


タンクを本体に t ジトしたをや、本体に水が入っている 
ときは、環動させたり持ち運んだりしない 

ホ:がこぼれて周四を編5したり、機器の中に水が入って故釋の原因にな 



凍結に注意ずる 

凍結のおそれがあるときはタンクと本体の水 
を捨ててくだをい。 

凍結すると、な指の原因にな0ます。 



0ます。 


水の入っていないときや本体を倒した状態では絶対に 
通電しない 

巧化部(振動子)に悪影響をちえ、故障の原因にな0ます。 


本化巧のお手入れをこまめにおこな5 

水權部や巧化部に水あかなどが巧着したまま巧い続けると、誤勸作した 
0、故括の原窗になりまず。 （ 庶^ 11ページ） 


水を入れた水タンクを床やテーブルなどに直接置かない 

水タンクの励こ巧着したが滴がロミれた己タンクキャップからがが漏れ 
で周辺を謂5すことがあ0まず。 


加湿しずぎない 

加湿しすぎると室巧を廉6した0、故障の原因になります。 


設置場所のごを意 


本機は高加湿カタイプの加湿器です。設置場所や設置ち法によっては、加湿器周辺の家財などに 
悪穀響を別まずことがありまず。 

での設置場所に関ずるごま意事項をよくお読みになり、正しくご使用ください。 


次の場所では使用しない 


直射日光があたる場所や暖房機の上または近く 


変形•変ををした D 、 誤動作ずることがあ D ます。 




湿度の高いところ 

故障の原因になります。 



磁気のをいところ 

誤動作の原因になりまず。 



カーペットやふとんなどの上 

本体底面の吸気口がふさがれると 
誤動作や故障の原因にな0まず。 



人びよく通るところ 

ぶつかったり、里源]-ドに弓Iっかかると、加彌器が润れて水びこぽれた 
日、故障の原因にな0ます。 


熱に弱い家具や床などの上 

本体底面の熱によむ変色したり 
変形の原因になることがあ0ます。 



高いところや傾いた場所 

i を恶や、人が轴れて落下した0、乾側する原因にな0まず。糖いた攝所に 
設置すると、水拉橡出装置が誤動作をおこし、運転の停止やが寫れの原 
函になじます。 


暖房機や電気製品の上 

加湿器び倒れて水がこぼれたた感巧や故障の原因にな0ます。 
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ご使用にあたつてのお願い 


パソコン/携帯電話の近ぐや、テレビ/オーディオ 
の上に加湿器を設置しない 

おをこぼしたり霧が直接かかると、電化製品が雜れて、火がや 
感電、故障の原因になります。 

また、瘦に含まれる白い粉 > び電化製品巧部に付着して故障の 
原因になる場合があ0まず。 

電化製品のある部屋では、「吹き出しノスル」の向きを調節した 
り「弱運転 J にして、加湿のしすぎに十分ご注意ください。 


家具やカーテンの近<に加湿器を設置しない 

竊び直接かかると家具や力ーテンが濡れて、変質が変色、カビ 
や異臭の原因にな0ます。 

また、霧に含まれる白い粉*が、家具などの表面に付着する場合 
があ0ます。 

通常は編れたタオルなどで曲さ取れますび、家具の巧質、表面 
処理によってはおれにくし、場合げあります。 

高級家具のある部屋では、「峽定出しノズル」の向きを調節しに 
D 「弱運転_!にしで、加湿のしすぎに十分ご注意ください。 




ふずまや障子、書物、ポスターなどの紙類や壁な 
どの近くに設置しない。 

竊び直接かかると、蜜をやシミの原因になる場をがあります。 
「吹き出しノズル」の向きを調節した0「弱運載」にして、霧が直 
接かからないように十分ごま意ください。 



も Jb V J - 

加湿器を床や畳の上に直接設画した場食、加湿置がをずざると招により巧や畳び浦れる事びありまず。 
ご使巧巧境に合わせて加湿歷を調節し、加湿のしすぎに中がごミち意ください。 


* 上手な使いかた（白い粉について） 


本機は「超音波」+ r ヒーター」の A イブ U ッド式を採用しております。省エネ•静音にすぐれた設計ですが、構造上、霧に含 
まれる「白いお」び周辺に残ることびあります。 

この白い粉は、霧（水道水）の中の「カルシウム」や「マグぶシウム」成分であり、人体には無害ですが家巧などに大量にが 
着すると悪影酱をおよぼすことびあります。 

白い粉が目立つときは、ご使用の環境にあわせて加湿の量や吹き出しノズルの向きを調節して上手にお使いください。 
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各部のなまえとはたらさ 







ご注煮 


[ 激消耗部品 


給水表を タィマ^/弱運転ポタン 


かびなくなると赤色に 
点巧しまず。 

(脚10ぺージ） 


タイマー設定/強制弱蓮 
転をおこないます。 

( 厮9ぺージ） 


排水??向水德 


霧化部(振動モ) 


イオン交換つイルター(着脱す) 


氷道水に含まれでいるカルシウム分 
やマグネシウムがをイオン交換に 
よってお0除を、水あかなどのが着を 
驛減します。 (防 M ページ) 


/—吸気フィルター 


キャップ 


接が 


UU 


% 


タイマー/ 
お巧お(長巧し) 


空源 


イオンを換欄脂ががし避け水槽巧の 
かび薄茶包こなりますが、性能、奇ま 
面は問題ありまだん。 


2つの砍出□の巧きが自由に変 
えられ、それぞれ別の方向に調節 
でさます。 


峽出 □ 


吹さ化しノズル 

(3 目 cr 自巧に回輯でさます) 


吹さ出しノスレ 
差し込み □ 


本体 


水タンク 


水量 
目盛り 

(めやす) 


送風筒 


フ□—卜 


表示パネル 


電源ボタン 

現な湿度/タイマー設定 


里源を「入」「切」しま 

時間などをお示します。 


す。 

(防8〜9ぺージ） 


(隙= 7ページ） 


* のき出しノズルは個包材の中に収納左れてい 
ます。水タンクに取り村けでお使い < だをい。 


差し込みプラグ 


清掃用ブラシ 
(水槽部に収納） 


V 


ノ 
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使いかた 


タンクに水を入れる 


イタンクキャップをしっかりと聞める 

-ゴムパッキンがタンクキャップに取り付いているこ 
とを確認してください。また、キャッブはしっかり締 
め付けでくださし V 。 

ゴムパッキンが取りがいでいなかったりキかップの締め 
付けが弱いと、水漏れの原因になる場合びありまず。 
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本化にかタンクを取り付ける 

-水タンクにがが入っているときは、がタンクを傾けたり持ち運んだりし 
ないで < ださい。 

ががこぼれて周囲を謂らしたり、機器の中に水が入り故障の原因になりまず。 
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給水キャップをはずし、やかんやペットボトルなどを樓用して水タンクに水を注ぐ 


-給水をは給水キャップをしっかり締めがけてください。 

‘本化や水タンクにア□マオイルやち香剤、就剤、化学冀品、温か （40 で 
W 上）などを入れないで<ださい。 

水タンクや巧部の部品に悪お餐を与え、故障の原因になる場含びあります。 

‘か道水がのがを入れないでぐだすい。 

かの成分によっては内部に悪載密をちえ、故障の原因になる場合がありま 
す。 

- 本がや吹き出しノズルに直接水を入れないでください。 

本体巧部に水が入り、 ® 障の原因になる馬合があ0ます。 

• 水タンクをぶつけたり落としたりしないで < ださい。 

水:タンクの破損によ0水逼れの原因になりまず。 

-水タンクの水は毎日交換して、常に清潔にご使用ください。 

-水タンクをセットした後は、本体を移動したり、水タンクの取り巧け/取 
りはずしを繰り返さないでくださし、。 

かびこぼれで周囲を' ：16 したり、故優の原因になります。 

-本锭は水タンクをはず立ずに給水でをまず、 

お手入れ時喊がは水タンクをはずさないでください。 


满水で約4.日リットル 
入りまず。 



がびこぼれで周囲を'：16した D 、 故擇の原因になります。 
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使いかた 


運括前に a つておいていただをたいこと 


参初めてご使用になると重や水を入れ替えたときは、給水ランプが点打し霧が出な 
かったり、霧が出るまでに時閱がかかります。 

これは、水び「イオン交換フィルター」を通過したり、本体水權巧に水び行きわたるまでに時間がかかるた 
めです。この場合は、水タンクに水を入れてから曰〜10分程度まってから電源を入れてください。 

•イオン交換フィルターにより水が茶色に着色されることがありまず。 

本機に使巧しております r イオン交換フィルタ~」は内部のイオン究換樹脂の作用により、使い始め 
に水權巧の水び菜色に着色ずることがありまず。そのままご使巧いただいてち、安全面や性能面に 
す障はございません。気になるときは、一度水檀巧の水をすべて捨てていただを、再度水タンクを 
本体に取り付けてか5ご使用ください。 

参水タンクに水を入れてか5運輯停止状態で長時間放置しないで < ださい。 

運転停止状態では水タンク内の圧力があび0、水漏れの原因になることげあります。ご使用時挺外 
は必ず水タンクと水權巧の水を全て损いておいてください。（水權巧の排水のしかたは11ページ 
を参照して < ださい。） 

•運転を始めた直後は給水ランプが点灯し霧が出なかったり、霧がを定しないことが 
ありまず。 

これは水道水の水温や水質により振動子での霧化が安定ずるまで時間がかかるたがです。]日〜 
巧分運転することにより、給水ランプびミ肖巧し謹び出はじ地、徐々に霧の量が安定してをまず。 

ガスコン□などの近くで加湿器を巧巧したとを、まれに巧が赤 < なることびありまず。これは採に音まれるか道水の巧分び巧に反応（が色な 
な）ずるちので巧障ではおりません。気になるときは、即湿器の設画場巧を巧えて < ださい。 


運乾のしかた 


1 差し込みプラグをコンセント（交流1 00 V ) 
に差し込む 


A 警告 1 


么汪意 

•電源コード•差し込みプラグび僚んでいるとをや、コンセント 
の差し込みがゆるいとをはを用しないでください。 

感軍•シ3—卜簿火の原因になります。 

V. _ J 


•水のない時や本がを倒したげ態では絶対に通軍しないでくだ 
立い。 

故障の原因になります。 

^_ J 



2 電源ポタンを押ず 

•メ □ディが流れ、表示パネルが点灯し、検出湿度な 
どを表お後、運転を開始します。 

•吹き出し口から霧が出始めます。 

運転を始めた直後は湯びを定しないことびありまず。 

1日〜15巧運転ずることにより、な々に巧の fi び巧定し 
てをまず。 
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使いかた 


自動運転と強制 r 弱運転」について 


本機は湿度検出センサーを内蔵しています。 

お部屋の湿度をお出して加湿量を調整ずる自動運おと、横出湿度に関わ5ず強制的に弱運範しつ 
づけるモードを選択でさます。 


自動運乾について 


自動運転中は、湿度検出センサーが横出した湿度がパネルに表示されます。（標準湿度は日曰％を設定しています。） 


自動連お中の表示の例 



作よ ; iiSfSi - 

表示バネルの湿度 r 巧値始 J は、巧琢の湿度巧出たンサー部の湿度を表示していまず。 
実傑の室巧の湿度とは萬な日ます。 
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使いかた 


強制 r 弱運転」について 


自動運輯時に「タイマー/弱運乾」ボタンを3砂拟上巧しつづけると、検出湿度に関係なく、強制 
的に「弱運乾 J しつづけまず。自動運乾中の r 強運お J では加湿量がをずざると感じた場含や本 
機の横出湿度が56%け上の状態でも引き続き加湿したい場合にご使用ください。 


参弱運 I ちの解除のしかた 

弱運転時に「タイマー/弱運転」ボタンを3秒！; i 上巧し続け 
自動運転に切り曾えるか、電源ボタンを巧して運転を停止し 
て < ださい。 


強制弱運転中の表示の例 


必ま意 


•加湿のしずぎにミち證してくだをい。 

加湿里びをすすると、床や置を白などの轰面び浦れることびあ日まず。また、 
パソコン/携帯坚請などの精密概器やテレビ/音酱磯器などの電気製品、 
琢員などに直接蘇びかか5ないよラに十かを意してください。 （4 ページの 
をよくお読みください。 ) 



ィ挪巧み^ 


直自運転の時は、まわりの湿度を件により、巧が見え 
に < いことげありまず。 


タイマー設定について 


本機には最大9時間の r 切タイマー」機能があ0まず。 
設定した時間び経過すると運乾を停止します。 


•運乾中に「タイマー」ボタンを押ず。 

•表示パネルに "0 H " が約3秒間表示されまず。 

• "0 H " を表示中に「タイマー」ボタンを押ずと表示パネル 
にタイマー設定時間 （ 1 H 〜日 H ) を表示しまず。 

•ご希望の設定時間を表示中にボタンを巧ずのをやめた時 
点で切りタイマー時間がセットされまず。 

•切りタイマー時間を設定ずると、現在湿度と切りタイマー 
時間の表示が約3抄間隔で交互に表示されます。 

参自動運転を巧い、設定時間後に運顧を停止します。 

参タイマー設定の解瞭はタイマー設定運転時に「タイマー J 
ボタンを巧し "0 H " で止めるか、電源ボタンを巧し運転を 
停止してください。 




八イプリット加湿機能とは 


本体內蔵のヒーターのはた5きにより、タンクの水を加熱してか5霧化部（振動テ）に送り、あたた 
かい霧として吹さ出します。八イブ U ット加湿機能をお使いいただくことで加湿効率をあばること 
ができます。また、あたたかい霧を吹き出ずので周囲の温度もさばません。 

#おたたかい巧び！巧き出ずまで10〜 S 日が程度かかります。（ヒーターが加熱してかちが價巧の水をあたたかくずるまで時間がかかりまず。） 

* 本機は約40での巧巧炊を出しまずが、まわ0の温度や湿度のがミ巧によっては、巧をあたたびく感じにくいことびおります。 
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使いかた 


運乾を停止する 


1 電源ボタンを巧ず 

•又ロディが流れ、表示/ くネルが消のし、運転を停止 
します。 


Q 差しみプラグをコンセントか6抜く 



タンクの水がな < なった5 


使用中にタンクの水がなくなると自動的に運転を停止し、 
表おパネルに給水表を（赤色）が烏口してお知5せしまず。 

• 本機の運転を停止する場合は上記の 動圭进 arfigjs 編 の手順で、 

運転を停止してください。 _ 

• 続けてご使用になる場合は、6ページの手順 
で、給水キャップをはずし、やかん/ペットボトルなどを使用して水夕 
ンクに水道水を入れてください。 





本機は水タンクをはずごないで給水します。 

水タンクをはずさずにやかん/ペットボトルなどを使用して給水してください。 

か糟部や茲化部に水あかなどが付着したまま使い続けると、誤動作した0、故障の原因になります。 
水權部や霖化部は1週間に1〜2回程度、お手入れして常に清潔なが態でご使用ください。 

水タンクの水は毎日を換して常に這雜にご使用ください。 


必迂意 


幾本なや水タンクにァ□マオイルやち香剤、洗剤、化学萬品、温水 (40 で凹上)などを絶姉こ入れないでください。 

本体/かタンクやの部の部品に悪影響をちえ、巧障の原因になる場合があ D まず。 

线水道水な州の水を入れなでくだをい。 

ザの成分によっては本がや巧部の部品に悪影璧をちも巧隆の瞭因になる場合があります。 

教本がやお出□に直接水を入れないで < ださし、。 

本体巧部に水び入り故障の原因になる場含があります。 

策がタンクを持ち上げるときは、タオルなどを敷いてなや家具などを骗らをないよラにご注慰ください。 

水タンクを持ち上げると、水タンクの底面に村巧した水がこぼれ、周固を浦6ず原因になりまず。 

幾水タンクをぶつけた日、落としたじしないでください。 

かタンクに衝整を与えると破損して水漏れの原因になりまず。 

万一 V 水タンクに大きな衝巧をちえてしまごたときは、ご掩巧を中止し興なサービスたンターり5ぺージ）にご相談ください。 
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お手入れと保管 


〔お手入れのしかた) 


排水のしかた 


1 かタンクを本体か!5 
はずず 


2 本体を図の方向に 
かたむけて排水ずる 

排水時、送風筒か5 
水が入5ないように 
ま意して < ださい。 


A ミち意 

•が水は、おずお巧がさめてかをおこなつてください。 
•必ずが水方向か6排水してくだごい。排水方向を誤ると、 
水ちれや火が-感匪-シ3—卜め原因になりまず。 

•かタンクを取りはずすときは本体を背面をしっかりおさえ 
てください。周囲を滿5す原因にな D まず。 



•排水ずる前に、必ず差し込みプラグをコンセントか 
ら巧いてください。 




•お手入れの隱は、おず差し込みプラグをコ^ 


ンセントか5巧いてください。 

A 警告 

感電の原因になります。 


•お手入れの際は、必ずお漏がをめでか5 


本体 


♦本が外側は、水を含ませた柔5かい巧で巧れを巧き 
取つてくだをい。 


A ミち意 


•本化の丸洗いはしな U でください。 

惑電や故障の原因にな0ます。 

•シンナー、ベンジン、ベンゾール、ミガキ粉、たねしなど 
を梗巧しないでぐださ 
変質，変色の原因になります。 


水槽部•霧化部•フ□—卜など （ 1週剧こ1〜2回程度) 


mmm 


水權部 


参かを浸した柔6かいなでか檀の内側に巧着した汚れを拭き 
取って < ださい。 

♦細部の巧れは、付属のブラシで落としたあと、柔らかい巧で 
巧を取ってください。 


♦フ□—卜の回りにゴミなどび入つていないか確認し、コ I ミな 
どびある時は取り除いて < ださい。 

参細部の汚れは、付属のブラシで落としたあと、柔5かい巧で 
拭さ取ってください。 




•振動テの表面に巧着したミちれは、付属のブラシを輯くあて 
て落としたあと、柔らかい巧で拭き取つてぐださい。 




フ□—卜 



♦振動子の表面を金属ブラシや金属へラ、研磨剤入りのタワシや吉ガキおなどで描対にこすちないで < ださい。 
変形したり偏がつくと加湿适が弱くなったり、故障の原因になります。 
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お手入れと保管 


水タンク • 吹き出しノズル(給水時に) 


1 吹き出しノズルをはずし、水タンク内に残っている水を捨てる 

吹をおしノズルをつけにまま排がすると吹き出しノズルが落下ずる場合があります。必ず先に吹き出し y 刀レ慰まずしてくだ 
さい。 

2 水タンクの給水口より少量の水を入れ、給水キャップをしめて、給水口を上側にしてよく振り洗いし 
たあと排水ずる。 

参3〜3回繰り返してくだ立い。 

給水キャ、ップを下側にしたり強 < 振りすぎると給が□よ0水が飛び出ず場合があ0まず。 

〇巧き出しノズルの巧れを水洗いしたあと、柔らかい巧でおき取る。 


水タンクに街*!巧ちえまずと破損してか漏れの原因にな0まず。 

万一、水タンクに大きな街巧をちえてしまつたときは、ご巧巧を中止し弊れサービスセンター C 1 5 ベージ）にご巧顯ください。 


吸気フイルターのお手入れ （ 1ヶ月 I 。 回な上) 


0まずしかた） 

♦本が底面の吸気フィルターを図のよラにはず 
して<ださし V 



A 注意 


吸気フイ Ji / 夕一をはずす前に姐ず差し这みブ5グをコンセントか S 
巧いて < ださい。 


C お手入れ j 

•吸気フィルターに付着しているホコリを掃除機で 
吸い取るか、輕く?が先いしてください。 

参ミちれが落としにくい場含は、やわ6かいプラシ等 
で軽くこずってぐださい。 

参吸気フィルターを水洗いしたときは、水をよく切っ 
てか5かげ干しをして、完全に乾かしてください。 


广 №3て讯1 - 

ほこりびたまると、誤動作やな幢の原因になりまず。 
をめに巧除してくだすい。 


〇呆管のしかた j 

•お手入れしたあと7長をよくふを取り、水タンクや本体 
を曰かばで、完全に乾かしてください。 

•水タンクや本体内に残り水がないか確認してくだを 
し、。 


参水タンクや本化を組み立ててポリ袋などで包み、ちと 
の堀包ケースに入れて湿気のがないところで保管し 
てぐださい。 


_ A 迂思 _ 

湿ったまま保管ずるとカビの発まや、巧睹の原因になりまず。よく乾かしてか 
5保ちしてください。 
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修理を依頼される前に 


r 故障かな？」と思ったときは、次の点をお調べください。 


このよ弓なとさ 

お調べいただ< こと 

処置のしかた I 


差しをみプラグはコンセントに確実 
に差し述まれていますか？ 




正しく差し化んでください。 





霧が出ない 

給水の表示（赤毎）が点なしていま 
せんか？ 

(水タンクの水がなくなっていませんか？） 

7おタンクに給水して < ださい。 


霧の出が悪い 

弱運転になっていませんか？ 

(表示 J (ネルが強制弱モードを表おして 
し、ませんか？） 

タイマー/弱運転ポタンを巧し自動運 
乾にして<ださい 



振動子の表面に水あかなどの巧れ 
力咐着していませんか？ 

振動テのお手入れをして < ださい。 



室內の湿度が目0% 勒 _ h に上がって 
いませんか？ 

故障ではありません。 

自動運乾が高湿度を検出したためで 
ず。そのままご巧巧 < ださい。 

■ミ 

あたたかい霧に 
ならない 

運転を開始した直後ではありませんか？ 

故障ではありません。 

あたたかい霧が吹を出ずまで10〜2曰 
分程度かかります。（ヒーターが適熱し 
てから水糟巧の水をあたたかくずるま 
で時間がかかります。） 



吸気フィルターにゴミがたまってい 
ませんか？ 

吸気フィルターを掃除してください。 
また、同じ郎屋でも場前こよって湿度 
は異なるため、差が出る場をがありま 
す。 


現在湿度表示が湿 
度計の値と大きく 
違ラ 

|12ぺージ3 


窓際など外気の影響を受けやずい 
場所に設置していませんか？ 

外気の影響を受けに<い場所に設置 
して < ださい。 


吹出□か 5 の 
霧がにおラ 

ちいかを使用していませんか？ 

[お手入れのしかた】にしたがって、お 


水檀部や 霧 化部に水あかやゴ 5 が 
たまっていませんか？ 

手入れをし、新しいが道水と入れ替え 

■11 ぺージ 3 

て< ださい。 


「ポコポコ」と音が 
ずる 

水タンクか 5 本体に給水する音です。 

故障ではありません。 

そのままご使用ください。 


「ブーン」と音がずる 

送風フアンの回る音です。 
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消耗部品について 


イオン交換フィ J レターについて 


参イオン巧換フィルターの有効処理能力は約400リットルです。それな上ご使用になると、か道水中の硬度成分(力 
ルシウムやマグぶシウムなど）の験去能力が低下し、白粉の発生量が多くなりまず。 

•巧換のめやずは、自動運酷時で約1日0日でず。 

(1 日あたりの加湿器運転時間を約6時間として。） 

※ご使用頻度や水質によっては交換の時期が早まりまずので、白粉の発生状細こま意してくだをい。 


f おおめは） 

•お貫い上げの販売店または当社サービスセンターにご連 
経ください。 


部品名:イオン交換フィルター 
部品コード: EX - 日已3 1-00 
(ヴービスセンター了£し048-6£4-日日2目) 


■ミ脚 S 1 B おマ gm 


げるむ 


しまる 




タンクキでツプ 
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仕様 


品 番 

KJ -445 HF 

電 源 

AC 100 V 已 0-60 HZ 

消費電力 

140 W (弱運乾時:12日 W ) 

加湿量 

自動運転（強運乾時）：約500 mL/h 

弱運転時 ：約200 mL/h 

タンク容量 

約4.已 L 

最大加湿時間 

(最大運転時） 

自動運転（強運載時）：約 1] 時間 

強制弱運転時 ：約22時間 

適用床面積(めやす） 

木造和室己〜1 4 m ^ (3 〜召畳）コンクリート洋室9〜 23 m 2 (6 〜14畳） 

が形寸法 

幅3己0 x 奧^5] 9〇乂高さ3曰已のの 

電源コードの長さ 

1 -8 m 

w て 

3.4 kg 


柴加湿量•連続加湿時間は、室温20じ•父ク谎? K の場含です。 


保証とア フターサービス 


〇 この製品には巧誌書がついています。 

な証番は販売店じて所定き項を記入してお渡しし、たしますの 
で、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。 

@ な証期間はお買い上がの日から1年間です。 

な註期間中でもを料になることがありますので、巧証さをよく 
お読みください。 



保証期間をの修理は" ■ 

献売店または当社サービスセンターにご相談ください。修理 
じよって機能がお持できる場合は、ご要望じより有料修理い 
たします。ただし、補修用お能部品の最おおを期間は、製造 
巧を切り後6年です。 

ま）浦修用性能部品とは、その製品の機能を維持するためじ 
出、要を部品です。 


-この製品についてのご質問は- 

株式会社シー•シー•ピーヴービスセンター 
干331 -0058 埼玉県さいたま市西区飯田427 
TEL048-624-5 已26 / FAX.048-624 -己547 

営業曰月曜〜金曜（但し、お曰は除きまず。） 

お電話受付特間日: 3 D 〜17で0 


愛情点検 


長年ご使用の加湿器の点検を！ 



このよラな症がはありませんか？ 


• スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 
• コードを動かずと、通電したり、しなびつたりする。 
•運転中、異常な音がする。 

• 本体が変おしたり、異常に熱い。 

• こげくさい臭いがする。 

• その化の異常、故障がある。 



このよラな症がのとをは、 
事故防止のため、スイッチ 
を切り、コンセントか5差し 
込みプラグを抜いて、必ず 
販売店または当社サービス 
センターに点検をご相談く 
ださい。 



ThiokHdppy 


株式舍な シー•シー•ピー 


本 社〒332ぷ521埼玉県 jll 口市棠邮3-1-8 

大阪ま:店：于日目 0-0002 大阪市西区な戸掘 1- 扫 -14 鹏後橋 SK ビル6階 
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TEL (048) 2曰 4-1 004(ダイヤルイン) 
TEL (0 居） 6444-2 122 (代） 






























